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SUPPLEMENT No 1 AU .BULLETIN N° 123 18 DECEMBRE 1970 

LUTTE CONTRE LES DICOTYLEDONES DANS LES CEREALES 


NOTE COMPLEMENTAIRE 


EFFICACITE DE QUELQUES PRODUITS SUR LES DICOTYLEDONES LES PLUS FREQUENTES 

"" COLOiUlNi T S NI TRE S - sont sensibles (stade plantule) : 

Chrysanthème des moissons, fume terre, gaillet (L.E.)*, lamier pourpre, 
matricaire,^ mouron des oiseaux, ortie royale, pensée sauvage, renôuée "lise- 
ron, renouée persicaire, séneçon commun et véronique. 

- ,«P ■ + IOXYNIL - sont sensibles s 

Chrysanthème des moissons (L.E.), fumeterre (L.E.), gaillet gratteron, 
lamier pourpre (L .E . ) , ^matricaire , mouron- des oiseaux, ortie royale (L.E.), 
renouee liseron, renouée persicaire, séneçon commun, véronique (L.E.). 

- M^C.P.P. + DINOTERBE + DICAMBA - sont sensibles ; 


Chrysanthème des moissons, fumeterre, gaillet gratteron (L.E.), lamier 
pourpre (L.E.), matricaire, mouron des oiseaux, ortie royale, renouée lise- 
ron, renouée persicaire, renouée des oiseaux, véronique. 

- M. C .P ,P . + DICAMBA - sont sensibles : 

Fumeterre (L.E.), gaillet gratteron, matricaire, mouron des oiseaux, 
grande oseille, renouée liseron, renouée des oiseaux, véronique. 

- 2.-4 M.C.P.A. + DICAMBA - sent sensibles i 

Fumeterre (L.E.), gaillet gratteron (L.E.), lamier pourpre (L.E.), lise- 
ron des champs (L.E.), matricaire (L.E.), mouron des oiseaux, ortie royale 
(L.E.), grande oseille, renouée liseron, renouée des oiseaux, renouée per- 
sicaire (L.E.) , séneçon commun (L.E.), véronique. 

* L.E. ; limitation efficace. 
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M.C.P.P. + 2-4 M.C.P.A. + 2-4 D + PICLORAME - sont sensibles : 


Fumeterre (L.E.), gaillet gratteron, liseron des champs (L.E.), matricaire, 
mouron des oiseaux, ortie royale (L.E.), grande oseille , ^renouée liseron, 
renouée des oiseaux (L.E.), renouée persicaire (L.E.), séneçon commun, 
véronique ( L .E . ) . 

2-4 D + 2-4 M.C.P.A. + PICLORAME - sont sensibles : 

Liseron des champs (L.E.), grande oseille (L.E.), renouée liseron (L.E.), 
renouée persicaire (L.E.). 

2-4 M.C.P.A. + DINOSEBE - sont sensibles : 

Chrysanthème des moissons (L.E.), fumeterre, gaillet gratteron (L.E.), 
lamier pourpre (L.E.), matricaire, mouron des oiseaux, ortie royale, renouée 
liseron (L.E.), renouée des oiseaux, renouée persicaire (L.E.), séneçon 
commun (L.E.), véronique (L.E.). 

2-4 D + DINOSEBE - sont sensibles : 

Les mômes adventices que pour le mélange 2-4 M.C.P.A. + DINOSEBE, mais 
action plus réduite sur : Matricaire, mouron des oiseaux, renouée des oiseaux 

Par contre, la grande oseille est assez sensible. 

2-4 M.C.P.A. + 2-4-3 T - sont sensibles : 

Lamier pourpre (L.E.), liseron des champs (L.E.), matricaire (L.E.), ortie 
royale , véronique . 

DICHLORPROP + 2-4 D - sont sensibles : 

Fumeterre, gaillet gratteron (L.E.), lamier pourpre (L.E.), liseron des 
champs (L.E.), matricaire (L.E.), mouron des oiseaux, grande oseille (L.E.), 
renouée liseron, renouée des oiseaux, renouée persicaire (L.E.), séneçon 
commun (L.E.), véronique (L.E.). 

DICHLORPROP + 2-4 M.C.P.A. - sont sensibles i . . 

Les mêmes adventices que pour le mélange précédent, sauf sur renouée 
des oiseaux (L.E.). 

DICHLORPROP +M.C .P «P . + 2-4 M.C.P.A . - sont sensibles s 

Fumeterre, gaillet gratteron, matricaire (L.E.). mouron des oiseaux, 
renouée liseron (L.E.), renouée des oiseaux (L.E.j, véronique (L.E.). 

f ESPECES CITEES 7 - Chrysanthème des moissons, fumeterre, gaillet gratteron, 
lamier pourpre, liseron des champs, matricaire, mouron des oiseaux, ortie 
royale, grande oseille, pensée sauvage, renouée liseron, renouée des oi- 
seaux, renouée persicaire, séneçon commun, véronique. 

Lorsqu’elles ne figurent pas dans la liste correspondant à un herbicide, 
cela signifia qu'elles sont résistantes ou mal contrôlées. 


A. CRESPY . 



